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Resumen 

En mecánica clásica, este trabajo presenta un nuevo principio de mínima acción que es 
invariante bajo transformaciones entre sistemas de referencia y que puede ser aplicado 
en cualquier sistema de referencia (rotante o no rotante) (inercial o no inercial) sin 
necesidad de introducir fuerzas ficticias. 

El Nuevo Principio de Mínima Acción 

Si consideramos dos partículas i y j entonces el nuevo principio de mínima acción es: 

8 / Lfj dt = 

$ f\Tij-Vij)dt = 

Tij = + i/¡m¡m/ [ (v ; - \j) ■ (v¿ - v,-) + (a¿ - a,-) • (r¿ - r,) ] 


V¡j = - ^/imiifij 


J \nti nijj 


donde m¡ y m¡ son las masas de las partículas i y j, r¿, v¡, v¡, \j, a¡ y aj son las posiciones, las 
velocidades y las aceleraciones de las partículas i y j y F¿ y Fy son las fuerzas (conservativas) netas 
que actúan sobre las partículas i y j. 

El Lagrangiano L¡j es invariante bajo transformaciones entre sistemas de referencia. 

El La grangiano L¡j puede ser aplicado en cualquier sistema de referencia (rotante o no rotante) 
(inercial o no inercial) sin necesidad de introducir fuerzas ficticias. 
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